ANTONI GRZESICKI 


Nadinżynier c. k. północnej kolei żelaznej cesarza Ferdynanda, 


po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony ŚŚ Sakramentami, dnia 5 Grudnia 1864 roku, przeniósł się w 46 roku wieku 


swego, do wieczności. 
Pogrążona w smutku małżonka wraz z dziećmi, zaprasza wszystkich Krewnych, Przyjacioł i Znajomych, na wyprowadzenie 


zwłok z dworeu kolei dnia 7 Grudnia o godz. 11 przed południem wprost na Cmentarz, zaś na Nabożeństwo Żałobne 


dnia 9 b. m. o godz. 10 w Kosciele św. Mikołaja odbyć się mające. 


W Krakowie. — W Drukarni „CZASU* W, Kirchmayera. 1864. 


